Mor HERBERT PUSAER 


urodzony dnia 9 kwietnia 1908 r. w Rybniku na Slasku, 
zmarł w lutym 1942 roku. 


Msza święta 


w niedzielę dnia 22 marca b. r. o godzinie 10 rano w kościele paraf. 
św. Anny przed głównym ołtarzem. 
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